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PART IV 
Private Advertisements and Miscellaneous 

Notifications 


DEPARTMENT OF INDIGENOUS MEDICINE 

SHORT TENDER NOTICES 


No . C /1811/12 /AVCH . 

22nd May 2012 
Sealed competitive tenders are invited for the 
Providing false ceiling and aluminium partition to the 
Superintendent and Lay Secretary s room at Government 
Ayurveda College Hospital , Thiruvananthapuram . 

Estimate Cost - ` 2 ,00 ,000 . 
1. Supplying and fixing false ceiling wring with 

aluminium power coated L angle of size 
2540 x 25 .40 x1. 10 mm . for allround frame and 
25 x 25 x1. 27 mm . T section for intermediate 
joints and providing anodized aluminium square 
tube of size 24 x 24 x1. 20 mm . at 60 cm c / c 
hanging with GI wire and fixed with 7 .50 mm . thick 
PVC panel board with steel screws to the frames in 
correct line and level including all cost up materials, 
labour charge etc . and hire and labour for scaffolding 
etc. complete . 
Supplying fabricating and fixing aluminium powder 
coated partition wring section of size 9246 for 
bottom horizontal frame and 9238 for allround 
frames vertical and horizontal except bottom frame 


and 9237 for intermediate frames verticals and 
horizontals and providing 12 mm thick pre 
laminated sheet for bottom , middle , top panels fixed 
with glazed clip up size 4682 on both side including 
L angle at corners and steel screws and all cost up 
materials labour charges etc . complete . 

Tenders should be superscribed “ Providing false 
ceiling and aluminium partition to the Superintendent and 
Lay Secretary s room ” addressed to be Superintendent, 
Government Ayurveda College Hospital , 
Thiruvananthapuram . The last date of the receipt of 
tenders will be at 3 p . m . on 7 - 7 - 2012 . The late tenders 
will not be accepted . The tenders will be opened at 
3 . 30 p .m . on 7 - 7 - 2012 in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Thiruvananthapuram to obtain tender forms on which 
tenders should be submitted along with the specification 


of the material to be supplied . Application for the tender 
form should be accompanied by cash remittance of - 416 
( Cost of tender form - 400 VAT - 16 ) which is the price 
fixed for a form and which is not refundable under any 
circumstances. Tender forms are not transferable. Sale of 
tender forms will be closed at 1 p .m . on 7 -7 -2012 . Cheques, 
postal orders etc . will not be accepted towards the cost 
of forms. Those who wish to purchase tender forms by 
post shall send an additional amount of - 50 by money 
order to cover postal charges . Duplicate tender forms, if 
required will be issued at · 208 (Cost of tender form 
- 200 VAT - 8) per copy. 

Intending tenderers should deposit an amount of 
1 % of total cost quoted rate as Earnest Money Deposit 
by Demand Draft in favour of the Superintendent, 
Government Ayurveda College Hospital, 
Thiruvananthapuram together with an agreement in 

- Kerala Stamp Paper Worth - 100 . The rate quoted 
shall remain firm for one year from the date of acceptance 
of the tender . The Superintendent, Government Ayurveda 
College Hospital, Thiruvananthapuram will have powers to 
postpone/ cancel the tender without stating any reason . 

തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജ് 
ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെയും ലേ സെക്രട്ടറിയുടേയും ക്യാബിനുകൾ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്ത് നവീകരിക്കുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള 
വരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
അടങ്കൽ തുക - 2,00,000 . 

ഓരോ ദർഘാസുകളും തിരുവനന്തപുരം ആയൂർവേദ 
കോളേജ് ആശു പത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ 
പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി സീൽ ചെയ്തത് 7 -7 - 2012 ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 
3 മണിവരെ സമർപ്പി ക്കാ വു ന്ന താ ണ് . അന്നുതന്നെ 
ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3.30 മണിക്ക് ദർഘാസുകൾ നിയമാനുസരണം 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസ് 
ഫോറ ങ്ങ ളുടെ വില്പന 7 - 7 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയ്ക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ഫോറങ്ങൾ തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യ 
മുള്ളവർ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ - 50 കൂടുതൽ 
മണിഓർഡർ ആയി അയയ്ക്കേ ണ്ടതാകുന്നു . ദർഘാസിൽ 

രേ ഖ പ്പെ ടു ത്തിയി രി ക്കു ന്ന വില നിര ക്കു കൾ ദ ർ ഘാ സ് 
സ്ഥിരപ്പെടുത്തിനൽകുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷംവരെയുള്ള 
കാലയളവിലേക്ക് പ്രാബല്യമു ണ്ടാ യി രിക്കുന്നതാണ്. ഒരു 
ദർഘാസിന്റെ വില - 416. (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറത്തിന്റെ 
വില - 208 )." 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫോറത്തിനോടൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്തം വിലയുടെ 1 % ( ഒരു ശതമാനം) നിരതദ്രവ്യത്തിന് 
തിരുവനന്തപുരംആയൂർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ 
പേരിൽ എടുത്ത ഡാം 100- ന്റെ കേരള സംസ്ഥാന മുദ്രപത്തിൽ 
രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു എഗ്രിമെന്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണം കാണിക്കാതെ നിരാകരിക്കാനോ 
മാറ്റി വയ്ക്കാനോ ഉള്ള അ ധി കാരം തിരു വ ന പു പു രം 
ആയൂർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്ത 
മായിരിക്കും. 


3 . White washing one coat to the ceiling, beam etc . 

after dusting and cleaning . 
4 . Painting with water based primer to the scraped area 

after cleaning the surface . 
5 . Painting two coat with ready mixed plastic emulsion 

paint approved quality on walls after cleaning the 

surface . 
- 6. Patch plastering with cement mortar 1 : 3 for 

unmeasurable patch plastering . 

Tenders should be superscribed “Modification of OP 
Hall addressed to the Superintendent, Government 
Ayurveda College Hospital, Thiruvananthapuram . The last 
date of the receipt of tenders will be at 3 p .m . on 7 -7 - 2012 . 
The late tenders will not be accepted . The tenders will be 
opened at 3. 30 p .m . on 7 - 7 - 2012 in the presence of such 
of the tenderers or their authorized representatives who 
may be present at that time. 

Intending tenderers may on application to the 
Superintendent, Government Ayurveda College Hospital, 
Thiruvananthapuram to obtain tender forms on which 
tenders should be submitted along with the specification 
of the material to be supplied . Application for the tender 
form should be accompanied by cash remittance of - 416 
( Cost of tender form - 400 , VAT - 16) which is the price 
fixed for a form and which is not refundable under any 
circumstances. Tender forms are not transferable. Sale of 
tender forms will be closed at 1 p.m . on 7 - 7 -2012 . Cheques, 
postal orders etc. will not be accepted towards the cost of 
forms. Those who wish to purchase tender forms by post 
shall send an additional amount of “ 50 by money order 
to cover postal charges . Duplicate tender forms, if 
required will be issued at - 208 ( Cost of tender form 
- 200, VAT - 8 ) per copy. 

Intending tenderers should deposit an amount of 
1 % of the cost quoted rate as Earnest Money Deposit 
by Demand Draft in favour of the Superintendent, 
Government Ayurveda College Hospital, 

Thiruvananthapuram together with an agreement in 
Kerala Stamp Paper Worth - 100 . The rate quoted shall 
remain firm for one year from the date of acceptance of 
the tender. The Superintendent, Government Ayurveda 
College Hospital, Thiruvananthapuram will have powers to 
postpone/ cancel the tender, without stating any reason . 


- (2 ) 


No. C/ 1821 /12/ AVCH . 

22nd May 2012 . 
Sealed competitive tenders are invited for the 
Modification of OP Hall at Government Ayurveda College 
Hospital, Thiruvananthapuram . 
1. Scraping and cleaning old painted surface with 

sandpaper etc . 
2. Labour engaged for shifting the furniture and 

cleaning . 


- തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് ആയൂർവേദ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ ഒ . പി . വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹാൾ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്ത് നവീകരിക്കുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള 
വരിൽ നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
അടങ്കൽ തുക = 1, 00, 000 . 

ഓരോ ദർഘാ സും തിരു വ ന ന്ത പുരം ആയൂർവേദ 
കോളേജ് ആശു പത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ മേൽ വിലാസത്തിൽ 
പ്രത്യേകം കവറിലാക്കി സീൽ ചെയ്ത് 7 - 7- 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 3 
മണിവരെ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അന്നുതന്നെ ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 
3 മണിക്ക്ദർഘാസുകൾ നിയമാനുസരണം തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ കൈമാറ്റം 
ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസ് ഫാറങ്ങളുടെ വില്പന 
7 - 7 - 2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്ക് അവ സാ നിക്കു ന്ന താ ണ് . 
ഫാറ ങ്ങൾ തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവ ശ്യ മു ള്ള വർ ദർഘാസ് 
ഫാറത്തിന്റെ വിലയേക്കാൾ - 50 കൂടുതൽ മണി ഓർഡർ ആയി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന 
വില നിരക്കുകൾ ദർഘാസ് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി നൽകുന്ന തീയതി 


മുതൽ ഒരു വർഷം വരെയുള്ള കാലയളവിലേക്ക് പ്രാബല്യ 
മുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
- 416 (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫാറത്തിന്റെ വില - 208). ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനു പുറ ത്ത് ആയൂർവേദ കോളേജ് 
ആശുപത്രിയിലെ OP Hall - ന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ സംബന്ധിച്ച 
ദർഘാസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കണം. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് ഫാറത്തിനോടൊപ്പം സാധനങ്ങളുടെ 
മൊത്തം വിലയുടെ 1 % ( ഒരു ശതമാനം) നിരതദ്രവ്യത്തിന് 
തിരുവനന്തപുരം ആയൂർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ 
പേരിൽ എടുത്ത ഡാഫ്റ്റും - 100 - ന്റെ കേരള സംസ്ഥാന മുദ്രപത 
ത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു എഗ്രിമെന്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ഏതൊരു ടെണ്ടറും കാരണം കാണിക്കാതെ നിരാകരിക്കാനോ 
മാറ്റിവയ്ക്കാനോ ഉള്ള അധികാരം തിരുവനന്തപുരം ആയൂർവേദ 
കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
Office of the Superintendent, 
Government Ayurveda College 

( Sd.) 
Hospital, Thiruvananthapuram . 

Superintendent. 


